
































Technische Daten 
Ausgangsleistung 


a) Lautsprecherbetrieb (R= dx 5 Ohm) 2x 4 u 
b) Kopfhörerbetrieb (RL = 2x 15 Ohm) 2x 40 mW 
Eingangsempfindlichkeit 

(bezogen auf Vollaussteuerung) 2x700 mV 


Frequenzgang 


Baßregelbereich bei 100 Hz: 
(bezogen auf 1000 Hz) + 14 dB 


Höhenregelbereich bei 10 kHz 
(bezogen auf 1000 Hz) 
Gehörrichtigkeit für 30 dB 


Lautstärkeabsenkung 
(bezogen auf 1000 Hz) 


Baßanhebung bei 100 Hz + 10 dB 
Höhenanhebung bei 10 kHz + 8 dB 


Balanceregler 


maximal einstellbare Pegeldifferenz 12 dB 


Signal-Störspannungsabstand 


(bezogen auf Vollaussteuerung, 
Baß- und Höhenregler auf) 


Übersprechdämpfung bei 1000 Hz: 
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Verstärkerausgänge 

a) Lautsprecher: 2 Normbuchsen (DIN 41 529) 
Impedanz: 5-16 Ohm 

b) Kopfhörer: 3-polige Normbuchse (DIN 41 524) 
Impedanz: 5-400 Ohm 

Leistungsaufnahme bei 220 \ 

(ohne Laufwerk) 

a) ohne Signal 9 VA 

b) bei Vollaussteuerung (Lautsprecherbetrieb) 18 VA 

Netzspannung* 

(umlötbar) 


Netzsicherungen 


für 220 V 160 mA träge 
für 110/150 V 315 mA träge 


Verstärkerbestückung 


1 Selen-Gleichrichter B 30 C 600, 2 Si-Transistoren 
BC 109, 4 Si-Transistoren BC 108, 2 Ge-Komplementär- 
Endstufenpaare AC 181 L VII/ AC 180 L VII, 

2 Si-Dioden ZG 1 


110/150/220 V 


* Die Netzspannung des Phonolaufwerkes ist in jedem 
Fall getrennt umzustellen. 
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Schaltschema VK7 Wiring Diagram | 









































Stereo -Kristall-System 
Stereo Crystal Pick up-Cartridge 
CDS 630 


Buchse mit Ruhestromkontakt für 
Lautsprecherstecker 

Socket with closed contact for 
loudspeaker plug 





linker Kanal / left channel 


Lautsprecher 50 
loudspeaker 50 



































Kurzschließer - 
Muting switch 51 Kopfhörer 




































Headphone 
5... «000 
rechter Kanal — linker Kanal ð : 
right channel — left channel a 7 
15V not ionat 


Sib, 10/150V 
A für Na =25W 
NE 12V for Pout= 25W. 












b. 220V 
160. mA tr 








ce B 30 C600 
TA Spannungen gemessen mit Multizet (50000 Q/V) 
2500 Ströme gemessen mit Multavi IT (333 @v) 
Voltages measured with Multizet (50 000N/V) 
no-z, - Currents measured with Multavill (333 Q/V) 
I o 


Änderungen vorbehalten ! 
Alteration reserved | 
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Ätzschaltplatte der Endstufen-Einheit (Bestückungsseite) 





Ersatzteile Transistor-Stereo-Verstärker TV 55 


BIUNdDLaSTO, anna ae ae. ee ee 
Endstufen-Einhest.. kpl. sucueuucuneens 
Atzschaltplatte Kal, für Notzteil .essrasssas 
Netzkabel kpl. .... 

Tonabnehmerkabel kpl. 

Anschluß) 

Kabeldurchführung 

Lautsprecher-Anschlußschild 

Glühlampe E 10, 7V/0,3 A 

Lampenfassung E 10 ...:... 

Flanschsteckdose 3-polig ... .. 

ee ERN 1-polig (mit Ruhastsom- 
Kontakt) eures 

Selen-Gleichrichter B 30 C 6007 1000 een 
SEEHBSrUmg: 100 MATERABO sorena en Deere 
Sicherungshalter 

Netztransformator kpl. 

LICRSEr roau 

Scheibe 4, 2/10/0, 5 St ; er 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B-2,9%X6,5 
Sechskantmutter M 3 ... ee ee 
Zylinderschraube AM 3x10 Bere see jere 
Zylinderschraube AM 4x5 (zur Netztrafobefestigung) 


= aa N 


D a a aS 
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Dioden 


Silicium-Diode BZY 87 .... 


Potentiometer 


Tandem-Potentiometer 2x1,3 MOhm pos.log. 
(Lautstärkeregler) 

Tandem-Potentiometer 500 KOhm "lin. 
(Balanceregler) ae 
Tandem-Potentiometer 2x50 kOhm lin. "(Höhenregler) 
Tandem-Potentiometer 2x50 kOhm lin. (Baßregler) 


Transistoren 


Transistor BC 109 C 

Transistor BC 108 A 

Transistor BC 108 C 
Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus 
Transistor AC 181 L VII und Transistor 
RETUO L VIT ou 


Kondensatoren 


Folien-Kondensator 

Elyt-Kondensator uF/ 15 
Folien-Kondensator nF/100 
Folien-Kondensator „F/100 
Folien-Kondensator nF/400 
Folien-Kondensator nF/100 
Elyt-Kondensator „F/ 20 
Elyt-Kondensator ur/ 15 
Elyt-Kondensator ur/ 15 
Styroflex-Kondensator pF/125 
Elyt-Kondensator uF/ 15 
Elyt-Kondensator HF/ 15 
Elyt-Kondensator „F/ 20 
Styroflex-Kondensator pF/125 
Folien-Kondensator nF/100 


IHIIIIVAIIIFII NO 
UPWD-O0DOSNSNUIPUMN- 
NNƏ-NNNNANNNNASAA 


san 


Widerstände 


Schicht-Widerstand MOhm/0,3 W/1 
Schicht-Widerstand kOhm/0,3 _W/1 
Schicht-Widerstand kOhm/0,3 W/1 
Schicht-Widerstand kOhm/0,3 W/1 





[Foni ari | arten | Bazadonnung — 0 A azana] 


Schicht-Widerstand t0- kitm ro AO Rente 
Schicht-Widerstand 330 kOhm/0,3 W/1I0 % ..... 
Schicht-Widerstand 6,9.Kk0hm/0, a UZIO wen 
Einstellregler 2,5_ Köhm 11n,/70,18. W same 
Schicht-Widerstand 22) Ohm) 0 S UTO Be 
Schicht-Widerstand IK o onI E Sass 
Schicht-Widerstand 252 KOhm/0;53 U10 S sise 
Schicht-Widerstand 100° Ohm OU / IE nee 
Schicht-Widerstand 330 Ohm/0,3 W/I0R a 
Schicht-Widerstand 150 Ohm/0,3 W/10 % 
Schicht-Widerstand 220 Ohm/0,3 W/10 % 
Heißleiter K 151 150 Ohm 
Einstellregler 500 kOhm 1in./0,15 W 
Drahtwiderstand 0,47 Ohm/ 1 w/10 
Drahtwiderstand 0,47 Ohm/ 1 Ww/10 % 
Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,3 W/10 % 
Schicht-Widerstand 100 kOhm/0,3 W/10 % .. 
Schicht-Widerstand 33 kOhm/0,3 W/10 % . 
Draht-Widerstand 22 Ohm/ 1 w/10 % 
Draht-Widerstand 5,1 Ohm/ 1 W710 % 

“ 


Du u 7 uy m muy mm u u ı m u 
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Ersatzteile Dual VK 7 


Ersatzteile, Daten und Funktionsbeschreibung für das eingesetzte Phono-Chassis 
sind der betreffenden Service-Anleitung zu entnehmen. i 


216- 946 Montageboden kpl. 

210 206 Gewindeeinsatz M 4 

2715 749 Bezugstoff 

220 176 Blende kpl. 

203 763 Leuchtstab 

200 444 Federscheibe 

ASA Transistor-Stereo-Verstärker TV 55 kpl. 

648 Scheibe 4,2/14/1 St 

516 Zylinderschraube AM 4x8 

141 Netzkabel kpl. 
Plastikschelle 
Scheibe 3,2/7/0,5 St 
Halbrundholzschraube 3x10 
Drehknopf 
Filzring 
Verpackungskarton kpl. 
Bedienungsanleitung 





SEANN BES DN 





Änderungen vorbehalten 





Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St.Georgen/Schwarzwald 


